
LES ROSES. 


9 


ROSA BIFERA 

macrocarpa. 

R. germinibus infiindibulifómnibus, subsessilibus, rect.is; caule 
aculéis majoribus minoribusque confertissimis, subrectis; floribus 
subcorymbosis. (N.J 

R. bífera macrocarpa . Tu y. Proel, de la Mon. du Rosier, 
p. 84, var. y 

Rosier Lelieur. HortuL 

LA QUATRE SAISONS 

Lelieur. 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau rameux qui s’éléve á la hauteur de deux pieds et 
demi olí trois pieds, au plus. Ses branches sont hérissées d iin 
grand nombre daiguillons rougeátres, d’inégale longueur, pres- 
que droits, peu dilates á leur base, les plus forts souvent longs 
de sept á huit lignes. Les feuilles se composent de cinq á sept 
folióles ovales, arrondies á la base et au sommet, d’un vert- 
foncé en-dessus, velues en-dessous et en lenr bordure. Elles 
sont portees par un pétiole glanduleux mu ni de quelques aiguil- 
lons, ayant a sa base des stipules bifides, écartées au sommet, 
denticulées et glanduleuses sur les bords. Les fleurs sont dis- 
posées en plusieurs corymbes partiels, de trois a six fleurs, 
rapprochées entre elles : ces corymbes se réunissent á l extré- 
mité des rameaux et présentent un ensemble de vingt, trente, 
et méme quarante fleurs élégamment redressées et d’un parfum 


























































